HEEMAIOS

Metal
No.

Obverse

Reverse

M
655

656

657

658
659
660

661

662

M

663

664

665

666

667

Hemidrachm as No. 648.

As on No. 650.

As on No, 648 ; to L M. 61,
G. B.

As on No. 648 ; to r. M. 37.

G. B.

As on No. 648; to r. M. 24.
G. B.                                   PL IX,

As on No. 648; to r. M. 85.

As on No. 648; to r. M. 89.

As on No. 648; to 1. M. 80.

As on No. 648.

As on No. 648; to r. M. 91 ; to
L M. 90.

(/3) Type: as type (a), but copper, round

Similar to No. 648.

W. 143.
B. 1.

a i.

3. 1.

8. 1.

S. 1.

Similar to No. 648; to 1. M. 92.

G. B.

As on No. 663, but to L M. 93.
G. B,

G. B.

G. B.

PL IX.